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PART-I 
Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government 
हरियाणा सरकार 
ऊर्जा विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 21 अगस्त, 2023 


संख्या. SAAR. / 5515 / संवि० / अनु ०309 / 2023.--- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के UH के अधीन 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा अक्षय ऊर्जा मुख्यालय और क्षेत्रीय (ग्रुप ग) 
सेवा नियम, 1998 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :- 


1. ये नियम हरियाणा अक्षय ऊर्जा मुख्यालय और क्षेत्रीय (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2023, कहे जा सकते हैं। 
2... हरियाणा अक्षय ऊर्जा मुख्यालय और क्षेत्रीय (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1998 में, परिशिष्ट ख में, क्रम संख्या 5 के सामने, - 
6) खाना 3 के नीचे, “मैट्रिक” शब्द के स्थान पर, “1042” अंक तथा चिहन प्रतिस्थापित किए जाएंगे, 
Gi) खाना 4 के नीचे, “स्थानांतरण » प्रतिनियुक्ति द्वारा” शीर्ष के अधीन, “मैट्रिक” शब्द के स्थान पर, “10+2” अंक 
तथा चिहन प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 


ए०के० सिंह, 
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 
ऊर्जा विभाग। 
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HARYANA GOVERNMENT 
ENERGY DEPARTMENT 
Notification 
The 21st August, 2023 


No. DNRE/5515/Const./Art.309/2023.— In exercise of the powers conferred under the proviso to 
Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend 
the Haryana Renewable Energy Headquarter and Field (Group-C) Service Rules, 1998, namely:- 


1. These Rules may be called the Haryana Renewable Energy Headquarter and Field (Group-C) Service 
(Amendment) Rules, 2023. 


2: In the Haryana Renewable Energy Headquarter and Field (Group-C) Service Rules, 1998, in Appendix B, 
against serial number 5,- 


(i) under column 3, for the word “Matric”, the figures and sign “10+2” shall be substituted. 


(ii) | under column 4, under heading ‘by transfer or deputation’, for the word “Matric”, the figures and sign 
“10+2” shall be substituted. 


A. K. SINGH, 
Additional Chief Secretary to Government Haryana, 
Energy Department. 


10500—C.S.—H.G_P., Pkl. 


